RADAR MARINO 


MR-TO1IORG 


ESPECIFICACIONES 


Tipo de monitor 


TFT LCD color de 10,4 pulgadas 


Resolucién 


480 x 640 puntos 


Rango minimo 


25 m; 82 pies (en un rango de % NM) 


Rango maximo 


36 NM 


Escalas de rangos 


% Vay Yor Za, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 36 
Yay Yas Uy 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 36, 48 


m 
Tiempo de precalentamiento | 90 segundos 
Alimentacion de energia 10,2-42 V CC 
Consumo de energia 


(a velocidad del viento cero) 


55 W (aproximadamente) 


Rango de temperatura utilizable 


—15 °C a +55 °C; +5 °F at131 °F 


Formato de ingreso de datos 


NMEA 0183, N+1, AUX, IEC61162-2 


Formato de salida de datos 


NMEA 0183 


UNIDAD DEL ESCANER 


Tipo 


60 cm; escaner de radomo de 2 pies 


Velocidad de rotacion 


24, 36 rpm tipicamente 


Ancho de banda horizontal 


4° tipicamente 


Ancho de banda vertical 


22° tipicamente 


Lobulo lateral 


—22 dB tipicamente 


Rango de temperatura utilizable 


-25 °C a+70 °C; -13 °F a +158 °F 


Rango de humedad utilizable 


Menos de 95% (a 40 °C; +104 °F) 


Frecuencia 


9410 MHz +30 MHz 


Modulacio6n 


PON 


Pico de energia de salida 


4 kW 


Ancho de pulso/tasa de 
repeticion 


80 ns/2160 Hz, 80 ns/1440 Hz, 250 ns/1440 Hz, 


Dimensiones de la unidad del monitor 
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Dimensiones de la unidad del escaner 


Direccion de proa del buque 45,5 (1,79)  150,5 (6,93) 


119,2 (4,69) 
Seat LACAN 


4,3 kg ; 9,5 Ib 


350 ns/1440 Hz, 350 ns/720 Hz, 900 ns/720 Hz S 

Modulador Interruptor de FET 5 

Frecuencia intermedia 60 MHz S 
Oo 

Ancho de banda de FI 10 MHz, 3 MHz 

Sintonizacion Seleccién automatica/manual B 1 
ise} 

Cable del sistema incluido _|10 m; 328 pies, OPC-2381 601 (23,66) a a nae b 

Todas las especificaciones indicadas estan sujetas a cambio sin previo aviso ni obligaci6n 8 

alguna. : Unidad: mm 

Cédigo IP correspondiente 5 

(pulgada) 


Estandar de Proteccién de Ingreso 


Unidad de monitor | |PX4 (resistencia 


al agua) | Unidad del escaner| IPX6 (alta proteccién contra chorros de agua) 


OPCIONES 


CABLES DEL SISTEMA 


(7 — 
PY 
SS 


OPC-2339 
20 m (65,6 pies) 


UNIDAD DE SALIDA 
DE VIDEO 


UX-252 
Salida RGB analdgica para 
monitor externo 


OPC-2340 
30 m (98,4 pies) 


VISTA DEL PANEL POSTERIOR 


Alimentacion 
de energia 
10,2 a42 VCC 


Ingreso de datos AIS* 


Escaner de radomo 
MR-1010RIl 


Ingreso de datos de rumbo 


*Ingreso de datos AIS: IEC 61162-2 38400bps 


NMEA2: 
NMEA 0183 entrada/salida 
Ingreso de datos LSD 
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RADAR MARINO 


MR-lTOIORD 


Escaner radomo de 4kW, TFT color de 10,4 pulgadas 


~ gestion de riesgos de colision con 
ARPA simplificatio e ialarnaclon to ISD, 


Funcion ARPA simplificado* 


Funcion de informacion LSD* 
Funcion de cobertura AIS* 


TFT LCD color de gran angulo de 
vision de 176° (aproximadamente) 
(480x640 puntos) 


Idiomas multiples 
(inglés, indonesio, coreano, p / ¢ ad 
espanol, tailandés y vietnamita) 


Interfaz de usuario intuitiva 
Unidad de salida de video opcional 


Rango de observacion de 
radomo de salida de 36 NM 4 kW 


* Se requieren datos externos de rumbo, velocidad, posicién, punto 
de interés, variacion, AIS y LSD, cuando utiliza estas funciones. 


O 
ICOM 
~~ 


Ponfiabilidad de fabricacion en Japon», 


Funcion de radar de punteo automatico 


(Automatic Radar Plotting Aids, ARPA) 
simplificado* 


La funcién de ARPA simplificado ayuda a prevenir el riesgo de colisién 
con otros buques u objetos. Se puede realizar un seguimiento de hasta 
cinco objetivos en el eco del radar, cuando un objetivo ingresa al area 
observada configurada, (o hasta diez objetivos cuando se utiliza la 
configuraci6n manual). Al seleccionar uno de los objetivos, la 
informacion del objetivo como posicidn, curso, velocidad, CPA, TCPA, 
rumbo y distancia se muestra en la parte inferior del monitor. Cuando 
el objetivo ingresa al limite del CPA y TCPA, se muestra un mensaje de 


alarma con una alarma sonora (bip). 
* Se requieren datos externos de rumbo, velocidad y posicién. 


EE Ee ee oo 
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Ejemplo de alarma 


Funcion de informacion de 


LSD (llamada selectiva 

digital)* 
Cuando se conecta a una radio de LSD y se recibe una 
llamada LSD, el mensaje recibido se transfiere al 
MR-1010RII. Se pueden identificar hasta 20 mensajes 
de LSD en el eco del radar. Si se trasmite informacion 
de la posicién de un MOB de un transceptor mévil de 
LSD (incluyendo Icom IC-M93D), el MR-1010RII puede 
mostrar el punto de interés del MOB en el eco del radar 
para ayudar en la operacion de busqueda y rescate. 


* Se requieren datos externos de rumbo, posicion y LSD. 


Funcion de cobertura del 
sistema de identificacion 
automatica (Automatic 


Identification System, AIS). 


Cuando se conecta a un dispositivo de AIS externo 
(incluyendo Icom IC-M605 e IC-M506 AIS), se cubren 
hasta 100 iconos de objetivos de AIS en el eco del radar. 
Al seleccionar el icono de AIS, la informacién del buque 
como clase de AIS, numero MMSI, nombre del buque, 
curso, velocidad, CPA, 
TCPA, rumbo- y 
distancia se muestran 
en la parte inferior del 
monitor. 


* Se requieren datos externos 
de rumbo, posicién y AIS. 


Ejemplo de radio de LSD marina compatible con 
Icom, IC-M605 


= — 
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El TFT LCD color de gran angulo de vision ofrece ecos 
vividos y brillantes con una intensidad de 16 pasos. La 
intensidad de la pantalla y el color de la pantalla 
(configuracién de dia, noche y del usuario) se pueden 
ajustar en forma instantanea con el botén “BRILL”. Ademas, la 
funci6n para ocultar la informacién en forma automatica 
agranda los ecos del radar a tamano completo. 
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GROUND REF AUTO 40).0UT 
402.0UT 


Configuracién de noche Configuracion de dia 


En los ajustes de idioma de MR-1010RIl se puede 
seleccionar inglés, indonesio, coreano, espafol, 
tailandés y vietnamita. La tecla grande del cursor de 
ocho direcciones ofrece un funcionamiento fluido incluso cuando 
se estan utilizando guantes. Se pueden configurar diferentes 
ajustes a través del funcionamiento visualmente intuitivo. 


User Color Setting 


G 


ENCIONC, 
Ge: Ge Gm ~ | ae 


Initial 
Distance Unit: NM 
Speed Unit: kn 
YYYY/MM/DD * 
Language: __English_| 


Menu de configuracién 


de colores del usuario 
Date Display: 


Bearing Input: 
TX Inhibit: 
TX Inhibit Start 


Menu de inicio 


Ejemplo LSD recibido 


Informacion del AIS de otros 
buques 


Como cuenta con una unidad de salida de video 
opcional, UX-252, el MR-1010RII se puede 
conectar a un monitor externo. Se pueden 
observar los ecos del mismo radar en la unidad principal 
y el monitor externo a la misma vez. 


Ejemplo de salida de video 


6 nm (2) -H-UP 
GROUND REF AUTO 
T Vector 6 min 
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El MR-1010RII puede marcar puntos con fconos 
y transferir los datos de posicién con oraciones 
NMEA TLL a otros dispositivos NMEA 0183 tales 
como un trazador externo. 

* Se requieren datos externos de rumbo y posici6n. 


| . ee 


La funcidn de rastro verdadero cancela_ los 
movimientos del buque propio y muestra los objetos 
verdaderos en movimiento con los rastros, mientras no 
se rastrean los objetos estaticos. 
* Se requieren datos externos de rumbo y posici6n. 


- Entrada de 10,2-42 V de CC para evitar dafhos por exceso de 
voltaje 

- Dos zonas de alarma programables por el usuario 

- Indicacidn de puntos de interés* 

+ Disefo, ingenieria y fabricacidn en Japon 

* Se requieren datos externos de rumbo, posicion y punto de interés. 


